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Rs, R:t H 
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» 

Ri,-. 


Ro — 

330 


Ci, 

Cn 

R> ~ 

3.300 


C*. 

Co, 

Rs = 

1.800 

» 

Cl, 

Co, 


= 100.000 Ohm 

C, = 15 

nF 

= 10.000 


C„ = 50 


= 1.000 

» 

Cm, Cw — 6 


= 4.700 

» 

Cis = 50 


= 100 


Cir. = 100 


= 0,02 

f*F 



= 0,01 




= 0,05 

» 

V alimentaz. = 9 

Volt 


Schema elettrico di ricevitore reflex a 4 transistori. 






